A R R E ST 

DV  CpNSEIL 

D'EjTAT, 

Portant  prolongation  6c  permif- 
fîon  par  tolérance  d'expofer  tou- 
tes cîpeces  d'or  legeres,  iufques 
au  dernier  Décembre  prochain, 
fans  elperance  d'autre  delay. 


A PARIS, 

Cliez  Sebastien  Cramoisi 
Imprimeur  ordinaire  du  Roy, 
de  la  Cour  des  Monnayes, 

[rue  faind  lacques. 

IvL  D C.  X~lTT 
Auec  Primlcge  de  fa  Maiefii, 


iORARï 


Ht-  //a? 

3 


EXTRA  JCT  DES 


Regifires  du  Confeil 
d’EJîat . 


V R ce  qui  a efté  re- 
prefenté  au  Roy  en 
fon  Confeil , Que  la 
plufpart  de  ceux  qui  eftoiçc 
chargez  de  Pitloles  d’Efpa- 
gne  6c d’Italie  légères,  ayas 
négligé  cy-deuant  de  les 
porter  en  la  Monnoye  du 
moulin,  pour  en  retirer  la 
valeur  en  elpeces  de  Louis, 
auoient  donné  lieu  à l’Ar- 
reft  de  fondit  Confeil  du 
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feptiéme  Aouft  dernier  , 
par  lequel  auroit  efté  or- 
donné, qu’apres  le  dernier 
du  prefenc  mois  lefdites  ef- 
peces  legeres  demeureroiéc 
décriées  de  tout  cours  &C 
mife  , &c  confifquées  és 
mains  de  ceux  qui  s’en  trou- 
ueroient  failis  : ÔC  que  les 
Efcus  d’or  leeers  feroient 
4 .on- 

noye  , &c  la  valeur  rendue 

, 

qui  y feroient  inceflam- 

ment  fabriquez  : Et  que 
depuis  ledit  Arreft  le  peu- 
ple s’eftant  mis  en  deuoir  , 
& ayant  continuellement 
apporté  de  l’or  leger  en  la- 
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dite  Monnoye  , tant  en 
efpeces  d’Efcus , que  def- 
dites  Piftoles  d Efpagne  &C 
d’Italie  5 ce  qui  auroit  aufli 
efté  fait  des  Prouinces , ef- 
quelles neantmoins  ilenre- 
fle  encores  beaucoup  pour 
leur  éloignement  de  cette 
ville  , où  elles  n’ont  peu 
effere  fi  facilement  ô£  prom- 
ptement apportées. A quoy  < 
il  eft  neceflaire  de  pour- 
uoir.  L e Roy  en  fon  C011- 
feil  a prolongé  encores,  &C 
permis  par  tolérance  l’ex- 
pofition  de  toutes  lefdites 
efpeces  d’or  legeres,  tant  en 
cette  ville  de  Paris , que 
par  les  Prouinces , iufques 
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au  dernier  Décembre  pro- 
chain , fans  efperance  d’au- 
tre delay  : pendant  lequel 
temps  ordonne  qu’elles  fe- 
ront portées  & enuoyées 
en  ladite  Mônoye  dumou- 
lin à Paris  , pour  y eftrc 
conuerties  en  autres  elpe- 
ces  d’or  de  poids,  & la  va- 
leur rendue  conforméméc 
audit  Arreft  du  feptiéme 
Aouft  dernier,  bc  aux  pei- 
nes y contenues  , à faute 
d’eftre  fatisfait  au  prefent 
Arreft  dans  ledit  dernier 
jour  de  Décembre.  Vou- 
lant au  furplus  que  pour 
le  regard  des  Piftoles  mou- 
lées ledit  Arreft  du  feptié- 
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me  Aouft  dernier  (bit  en- 
tièrement exécuté.  Fait  au 
Confeii  d’Eftac  du  Roy  te- 
nu pour  Tes  Finances  à Pa- 
ris le  dix  - neufiéme  iour 
de  Septembre  mil  Ex  cens 
quarante-vn. 

Signé 


Gallând. 


